KAROL GREGOR 


yall masta Krakowa, deren Modniey Mali 


przeżywszy lat 40, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 12. 
ee A marca 1879 r, tj we środę o godzinie 11 rano. 


